FUNDA PARA TABACO DE LIAR 


Diseño: Ana Viadas Regaño 
Fecha diseño: Enero 201 7 

Materiales: 

Textil, en exterior e interior. Cierre de goma elástica. 

Medidas: 1 60 x 21 0 mm 
Descripcióh: 

Funda o estuche de tela cuya finalidad es la de guardar en su interior 
un paquete de tabaco para liar, un librito de papel de fumar, un mechero 
y boquillas o filtros de tabaco. 

El paquete de tabaco de liar se introduce abierto, con la solapa 
superior sujeta por el bolsillo superior de la funda. 

El librito de papel se introduce en el bolsillo formado por dos tiras 
de cinta, abierto también, de manera que coincida la ranura por donde 
se extrae el papel con la ranura del bolsillo. 

Las boquillas o filtros para tabaco se introducen en el bolsillo derecho, 
que queda abierto, pero al cerrar la funda quedan bien protegidas y 
no salen de su ubicación. 

El mechero o encendedor, si es de formato mini, se puede poner en el 
bolsillo inferior izquierdo, en caso de ser de tamaño normal, se debe 
guardar en el bolsillo de las boquillas, ya que de lo contrario impediría 
que la funda se cerrara adecuadamente. 

La funda se cierra doblándose sobre sí misma dos veces, y pasando la 
goma elástica por fuera. 

Todo esto se puede ver en las fotos que acompañan esta descripción. 


funda cerrada, vista frontal 




funda abierta y llena, 
vista interior 
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